Hasta Yatakları Fiyatları Ne 
Kadar 


Günümüzde alışverişin çeşitli yönlerde olması ve birçok marka ile üretici firmanın bir arada olması hasta 
yatakları ne kadar sorusunun tam bir karşılığı olmamasına sebebiyet vermektedir. Hastaların ve yakınların 
internette ve medikal mağazalarda sıkı bir inceleme yaptıktan sonra hasta yatakları ne kadar konusunda tam 
bir bilgi birikimine sahip olmaları daha sonra pişman olmamaları açısından son derece önemlidir. 

Birçok üretici firma farklı fonksiyonlara sahip birçok çeşitte hasta yatakları imal etmekte ve satışa çıkarmaktadır. 
Elektrikli hasta yataklarının fiyatı 1.500 liradan başlarken bu fiyat tam fonksiyonlu ve çok yönlü karyolalarda 3 bin 
ile 4 bin liraya kadar çıkmaktadır. Daha uygun bir şey düşünenler için ise bin liranın altında manuel model yataklar 
çeşitleri de piyasa içerisinde mevcuttur. Ekonomik durumları ve bütçeleri bir hasta yatağı satın almaya yetmeyen 
kişiler için ise birçok marka ve firma hasta yatağı kiralama seçeneğini sunmaktadır. Bu türden karyolalarda aylık 
ya da yıllık olarak kiralama avantajları bulunmakta. Tıbbi ve hijyen açısından hiçbir sorunu ve sakıncası 
bulunmayan bu yataklar da tıpkı satın alınan ürünler gibi tam ölçekli olarak çalışmakta ve ihtiyaçları 
karşılamaktadır. Genelde geçici hastalar için kiralama yoluna gidilebilir. 

Hasta Yatağı Alırken Dikkat Edilecekler 

Potansiyel müşterilerin akıllarında yer eden hasta yatakları ne kadar sorusu ekonomik olduğu kadar pratik 
ölçülerde de kendine yer bulmuştur. Buna göre sırf bir hasta yatağını ucuz diye almak yanlış ve mantıksız 
olacaktır. Tamamen hastanın hastalık gidişatına ve durumuna göre seçilmesi elzem olan hasta yatakları bu 
noktada tercih edilmeli ve fiyat derecelendirmesi sonradan yapılmalıdır. Aksi takdirde sırf fiyatı uygun diye alınan 
hasta yatakları ihtiyaca cevap veremeyeceği için kullanılamaz ve işe yaramaz bir duruma gelebilecektir. 


